Inż. STANISLAW 


UZAR 


NAJUKOCHANSZY MAZ 


EMERYTOWANY PRACOWNIK , | MOSTOSTALU” 
W NOWEJ HUCIE 


opatrzony św. Sakramentami, zmarł dnia 30 września 1980 r. 


po długiej chorobie. 


Odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku 
odbędzie się w dniu 6 pażdziernika br. o godzinie 13.30 


z kaplicy na cmentarzu Rakowickim. 


MSZA ŚWIĘTA odbędzie się w kościele paraf. św. Szczepana 
w poniedziałek dnia 6 bm. o godzinie 8.00. 


ŻONA, RODZINA I PRZYJACIELE. 


w. U. 5. P. ¿AROMADA” 
weezial Usług Komunalnych „Laur” 
BARLAD POGREBZOWY Mz 5 f 
Moahéw, ul. €zarnowiejska S8 D. Z. 4746/0J - w 
ToL 10-0 


